SIEMENS - Mod. 526 



SIEMENS ■ Mod. 526 - Onde medie: da 515 a 1560 kc/s. Potcnza di uscita: circa 3,5 W. Consuino: 45 W. Tension! indicate ncllo schema. 

Produzionc 1946. (V. note di tarutura a parte). 













